DOBROLECKI 


UKOCHANY OJCIEC, BRAT i DZIADEK 


przeżywszy lat 72, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 
Św. Sakramentami zmarł, dnia 9 lipca 1994 r. 


NABOŻEŃSTWO Zalobne przy Zmarłym odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 18 lipca 1994 r. o godz. 13% 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


CÓRKI z MĘŻAMI, DZIEĆMI i RODZINA 


